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केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 3 मई , 2017 
सं . एल - 1 / 18 / 2010 - केविविआ . — भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - III , खंड 4, क्रम सं . 148, तारीख 
19.4. 2017 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अधिसूचना सं. एल -1/18/ 2010 - केविविआ, तारीख 12.4. 2017 में , 


(1) 


पृष्ठ 3, लाइन 35 में , "विनियम 6. 4.2( ग) ” शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, “ विनियम 6.4.2( ख )" पढ़ें । 


( 2) 


पृष्ठ 4, लाइन 12 में , “विनियम 6.5.3. 19 " शब्दों तथा अंकों के स्थान पर , “विनियम 6. 5.19 ( ख)” पढ़ें । 


सनोज कुमार झा , सचिव 

[विज्ञापन - III / 4 / असा. / 61 / 2017 - 18] 
CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 3rd May , 2017 
No. L - 1/ 18 /2010 -CERC . — In the notification of the Central Electricity Regulatory Commission , No . 
L - 1/18 /2010 - CERC , dated 12th April, 2017 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - III , Section 4 , S . 
No . 148 , dated 19 . 4. 2017 , 


( 1 ) at page 7, line 16, the words and figures " Regulation 6 . 4. 2( c ) " shall be read as " Regulations 6 . 4 . 2( b) ". 
(2 ) at page 7 , line 33 , the words and figures “ Regulation 6 .5 . 3. 19 ” shall be read as " Regulation 6 . 5 . 19 " . 


SANOJ KUMARJHA, Secy . 
[ ADVT.- III/4/. Exty./61/ 2017 -18] 
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